S.E P. 
BRONISŁAW 


BRODZINSKI 


INZYNIER MECHANIK 
ŻOŁNIERZ AK ps. "WIESIEK" 


KOCHANY OJCIEC i DZIADZIU 


przeżywszy lat 77, po długiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 6 października 1999 r. 


MSZA SWIETA ZALOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w piątek 
dnia 15 października 1999 r. o godz.11.00 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku 
do grobowca rodzinnego, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 


CÓRKI i SYN z RODZINAMI 


